oo00. Wicker Klinik Werner Wicker GmbH & Co. KG 
eses  Fürst-Friedrich-Straße 2-4, 34537 Bad Wildungen 
CKER 


Fähigkeiten Sammlung 


Loyalität 
aktiv Mitgefühl 
Anpassungsfähig musikalisch 
Aufgeschlossenheit Mutig 
Ausgleichend skeptisch Natürlich 
Aufrichtig Neugierig 

Objektiv 


Delegationsfähig 
Diplomatisch 

Ehrgeiz 

Einfühlsam 
Feinfühligkeit 
Flexibilität 

Friedfertig 

Fröhlich 

Geduld 

Gelassenheit 
Gewissenhaft/ Gründlich 
gute Augen/ Ohren 
Handwerklich geschickt 
Handarbeiten 

Humor 

Ideenreich 
Improvisationstalent 
Kinderlieb 
Kontaktfreudig 
konzentrationsfähig 


Kreativität 


Optimismus 
Organisationstalent 
Pünktlich 

rebellisch 
Risikobereit 
Spontanität 
Sparsam 

sportlich 

tierlieb 


Treue 


Verantwortungsbewuss: 


Guter Vorleser/ Erzähle 


Zielstrebig 
Zufriedenheit 
zuhören können 


Zuverlässigkeit 


